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Ítem ++: SCP-311 
Clase de Objeto: Seguro 


Procedimientos Especiales de Contención: Contenidos en la Unidad de Almacenami- -+o 
de Artículos de Alta Seguridad-G78 en el Sector-28. Sellado a todo el personal sin 
autorización escrita de tres funcionarios superiores de nivel 4 o más. Se prohíbe el uso de 
este artículo en investigaciones posteriores hasta que se realice un examen exhaustivo del 
05. 


Descripción: El SCP-311 es un par de guantes negros lisos. Exhiben una flexibilidad 


extrema que les permite adaptarse a cualquier tamaño de mano que se pruebe. 


El objeto fue recuperado de MY WWW. un practicante de "vudú" implicado en 
varios asesinatos sospechosos en Y Después del incidente, el cuerpo y 
todas las pertenencias del sujeto, incluyendo los guantes, fueron apropiados por la 


Fundación para su contención y estudio. 


Cuando se usan, los guantes parecen inocuos y no presentan ningún peligro para el 
portador. El sujeto responde normalmente a los traumas infligidos en cualquier parte del 
cuerpo, excepto en las manos donde se usan los guantes. Todo trauma y sensación de 
cualquier tipo probado infligido en las manos del sujeto es desplazado a otro individuo, 


teorizado como un individuo en el que el sujeto se está enfocando en ese momento. Ambos 


guantes deben ser usados para que este efecto ocurra, pero el sujeto no necesita ser 
consciente de las propiedades del objeto. (Un análisis más detallado de las propiedades del 
SCP-311 en el registro de pruebas 311-01.) 


Registro de Pruebas 311-01: 


Prueba 1C 


Sujetos de prueba: D-238746, D-892201 


Estímulo: El molinete Wartenberg 


Dr. Silas: Muy bien, ¿cómo se sienten esos guantes? 


D-238746: Bien. Cómodos, supongo. 


Bien. Ahora, concéntrese en su compañero. (El Dr. Silas pasa el molinete por la mano 
enguantada del D-238746) 


D-892201: ¿Qué diablos? ¡Sentí eso! 


Dr. Silas: Interesante. 


<Fin del Registro> 


Prueba 2A 


Sujetos de prueba: D-238746, D-892201 


Estímulo: aguja hipodérmica 


Dr. Silas: Bien, ahora concéntrese en su compañero. ¡Ow! ¡Dije que te concentraras en tu pi 


D-892201: ¿Por qué, Doctor? ¿Sentiste un pequeño pinchazo? 


Eso es irrelevante, si no (sonidos de una pelea) ¡Guardias! ¡Contengan a este sujeto! 


(El agente Tyler entra en la habitación) 


Dr. Silas: Rápido, tiene la aguja en su Y ¡Hijo de ) ¡Dispárale! 


(disparos) 


<Fin del Registro> 


Las instrucciones para la siguiente prueba se emitieron a través de un altavoz utilizando la 
modulación de la voz, y el personal de la clase D empleado no se expuso a ningún personal 


de la Fundación antes de la prueba. 


Prueba 4D 


Sujetos de prueba: [DATOS BORRADOS] 


Estímulo: Cuenco de ácido sulfúrico concentrado 


¿Ves a esas personas al otro lado del cristal? Concéntrese en ellos mientras sus manos se 


colocan en el lavabo. 


(Las manos del sujeto bajan por el manipulador robótico. Después de una breve pausa el si 


D-845224 en la habitación adyacente comienza a gritar y sus manos muestran signos de 


quemaduras de ácido). 
D-M Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no ayudan los demás? 
(Los gritos del sujeto original disminuyen, el sujeto D-986720 comienza a gritar) 


D-H ¿Le pasa eso a cada persona en la que pienso? ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que pare 


ahora! ¡Por favor, detente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 
(El sujeto continúa suplicando hasta el final del registro) 
<Fin del Registro> 


Nota: La esposa y la hija del sujeto fueron ingresadas en el Hospital General más tarde ese 
presentando severas quemaduras de ácido en sus manos y una fuerte pérdida de sangre. 


esposa y la hija del sujeto fueron declaradas muertas más tarde esa noche. 


Directiva 311-02: Debido a las probadas capacidades del SCP-311 y a la seria posibilidad de 
su mal uso, se ha decidido aislarlo en un lugar clasificado de Nivel 4, pendiente de revisión. 
También es cierto que los artefactos podrían resultar útiles en situaciones extremas en las 
que el manejo de SCP peligrosos resulte necesario. En tal caso, el uso de SCP-311 como 


equipo de contención suplementario se evaluará caso por caso. 
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